ANTONI GAUDI 

Templo Expiatorio 
de la 
agrada Familia 

(en construccion desde 1882 y consagrado como 

Basilica menor por el 
Papa Benedicto XVI el 7 de Noviembre de 2010) 



Barcelona, Espafia 
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A la edad de 31 anos Gaudi se hizo cargo de la obra de este Templo, tras la 
dimision del arquitecto inicial Francisco de Paula Villar\ cuando ya se habia 
construido una parte de la cripta subterrdnea. 

Gaudi cambio radicalmente el primer proyecto sustituyendolo por uno 
propio, mucho mas ambicioso, original y atrevido que el inicial. 

La fachada de la Natividad es la parte de la obra que Gaudi deseaba dejar 
terminada como muestra y ejemplo para sus continuadores, ya que el, muy a 
su pesar\ tuvo que aceptar que era imposible llegar a realizar una obra de 
esta envergadura en el corto periodo de su vida. 

El proyecto consta de 18 tomes. Las doce mas bajas, entre las que se 
encuentran las ya construidas, corresponden a las tres fachadas, y estdn 
dedicadas a los Apostoles. Cuatro, de superior altura, a los Evangelistas. 
Sobre el dbside, una de mayor didmetro, a la Virgen Maria y la mds alta, que 
remata todo el templo, estard dedicada a Jesucristo. 




Si lo construido hasta el 
momento produce 
admiracion y congrega 
millones de visitantes de 
todo el mundo, la obra, 
una vez concluida, sera 
uno de los mas 
impresionantes 
monumentos creados por 
el hombre. 
Las mas recientes 
previsiones calculan que 
se podria llegar a f inalizar 
dentro de unos treinta 
anos, esto es, antes de 
que se celebre el segundo 
centenario del nacimiento 
del genial arquitecto. 



<Cuando este terminada 



Aunque en algunos momentos las formas de la Sagrada Familia puedan 
recordar el estilo gotico, nada mas lejos de la realidad en su esencia. Los 
pilares o columnas estdn inclinados, precisamente para contrarrestar un 
pequeno desplazamiento lateral. 

La desbordante riqueza de f iguras y elementos decorativos de la 
f achada de la Natividad, se torna mas sobria en la parte interna. 

Las dos fachadas existentes, de la Natividad y la Pasion, han podido ser 
edif icadas como si fueran construidas independientes del resto del 
Templo. La Catedral de Colonia, muy admirada por Gaudi, le sirvio en 
algunos momentos como f uente de inspiracion para algunos detalles de 
este proyecto, tras adaptarlos a su particular manera de concebir la 
arquitectura. 

Las controvertidas esculturas son del artista Josep M. Subirats que, 
segun la opinion de algunos criticos, pertenecen a un estilo 
contempordneo que no encaja con las que f ueron aprobadas y colocadas 
durante la vida de Gaudi en la f achada de la Natividad. 
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La fachada de la Gloria sera la mas grande y monumental; es la fachada principal, la que da 
acceso a la nave central. bedicada a la Gloria celestial de Jesus, representa el camino 
ascensional a bios: la Muerte, el Juicio Final y la Gloria. Gaudi esbozo tan solo las lineas 
generales de esta fachada. 

Para acceder al Portico de la Gloria habrd una gran escalinata con una terraza donde se 
situard el Monumento al Fuego y al Agua, con un gran tedero con representacion de la 
columna de fuego que guio al pueblo elegido, y un surtidor de agua, con un chorro de 20 
metros de altura que se dividird en cuatro cascadas, simbolizando los rios del paraiso 
terrenal y las f uentes de agua viva < 



Apocali 



En un soportal de la fachada principal f igurardn representaciones de diversos of icios. El 
portico tendrd siete grandes columnas dedicadas a los siete ; en 

sus bases aparecerdn los siete , y en los capiteles las siete s. 

•bones: Piedad, Fortaleza, Inteligencia, Sabiduria, Consejo, Ciemcia, Temor de bios. 

•Pecados: , , , 

•Virtudes: .... ... 
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En 1926, cuando murio Saudi, 
solo se habia construido una 
torre. Del proyecto del 
edif icio solo se conservaban 
pianos y un modelo en yeso que 
resulto muy danado durante la 
Suerra Civil Espanola. 

La obra que realizo Saudi, es 
dear, la f achada de La 
Natividad y la cripta, ha sido 
declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Unesco. 
La Sagrada Familia fue 
propuesta para ser una de las 
7 Maravillas del Mundo. 
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<FACHADA DE LA NATIVIDAD 







EL ARBOL DE LAVIDA 




PORTICO DE LA ESPERANZA 



PORTICO DE LA FE 




DETALLE 
LA NATIVIDAD 



EL DEFENSOR DE LOS 
INOCENTES 




FACHADA DE LA PASION 




PEDRO ARREPENTIDO POR LAS NEGACIONES A JESUS 
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LA ULTIMA CENA 
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LA VERONICA 







<Boceto de la fachada principal, 
de la Gloria, elaborado por Gaudi. 



Dos Idminas de bronce de dos 

toneladas cada una y con el 

Padrenuestro grabado en 54 

idiomas, custodian ya la f utura 

entrada de la Gloria al Templo. 




INTERIOR DE LA FACHADA DE LA GLORIA 
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MONOGkAAAA DE MARIA 
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Ldmpara con la imagen 
iel Aguila, simbolo de 
>an Juan, Evangelista 
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El Tridngulo, simbolo de bios Padre 
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M u s i c a: 

J. S. BACH 

CONCIERTO PARA ORGANO EN D 
MENOR 



Criptograma 

Estd en la f achada de La Pasion. Se 
trata de un enigmdtico cuadrado con 
16 cif ras que permiten hacer 310 
combinaciones diferentes, sumando 
siempre 33: la presumible edad de 
Cristo en el momento de su muerte. 




